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kanonik Regularny Lateraneński, proboszcz w Kamieniu 


przeżywszy lat 34, kapłaństwa 12, zmarł w tragicznym wypadku, opatrzony 
św. Sakramentami dnia 17 stycznia 1945 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w Krakowie dnia 22 b. m. o godzinie 9 rano 
w kościele Bożego Ciała, po czym nastąpi eksportacja do grobu od bramy cmentarnej o godzinie 11 przed 
południem, na które-to smutne obrzędy zapraszają stroskani: 


Ks. Ks. Kanonicy Regularni 


